Ughdarras lonadail: Fiobha 


Clàr 4.2. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh dhaoine gach ràm. 


Bliadhna Àireamh dhaoine gach ràm (DRR) Dachaighean 
Còrr air 1 Còrr air iomlan 
agus suas 1.5 DRR 

gu 1.5 DRR 
1971 13,119 4,270 107,506 
1981 12,124 1,775 116,628 
1991 3,322 439 137,041 





